δει) ΠΙΥΗΟΠΠΘΕΠΐΘΕΓΤ 


Το ΔΕΗ ΠπΙιγΗοπιε ΕηίεΓ- είναι το νέο προϊόν της ΔΕΗ που απευθύνεται σε στους Οικιακούς Πελάτες που 
επιθυμούν να συνδυάσουν ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας µε υπηρεσίες επείγουσας τεχνικής 
βοήθειας. Με το ΔΕΗ πιγΗοπ]ε Επίθγ- εξασφαλίζετε: 


-. Δωρεάν υπηρεσίες επείγουσας τεχνικής βοήθειας για περιστατικά που χρήζουν άµεσης 


επέµβασης 
-. Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας 


-. Χρέωση ενέργειας χωρίς κλιμάκια κατανάλωσης 

--. Σταθερότητατων τιμών, χωρίς μηχανισμούς αναπροσαρµογής 

- Έκπτωση 296 σε περίπτωση αυτόματης πληρωμής λογαριασμών µε πάγια εντολή 
-. Μηδενική ελάχιστη χρέωση 

-. Διάρκεια συμβολαίου 12 μήνες 


ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ- για ενεργοποίηση έως 31.12.2021 


9 Έκπτωση 5096 στο πάγιο για τους 6 πρώτους μήνες 


Επιπλέον στους συνεπείς πελάτες, παρέχεται έκπτωση 596 στις χρεώσεις προμήθειας του λογαριασμού 
για το χρονικό διάστηµα ισχύος της. 


Χρεώσεις Προμήθειας 


Περιλαμβάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες της ΔΕΗ για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας 
στους πελάτες. 








Κατανάλωση Ενέργεια Πάγιο 
(ΑΛ) (ε / ΙΑΝΠ) (Ε/μήνα) 
Όλες οι ΚΝΝΠ ημέρας 0,10500 





Όλες οι ΟΛΗ νύχτας 9 


(για πελάτες που έχουν νυχτερινό μετρητή) 


0,07897 

















Διευκρινίσεις 

ο Το ΔΕΗ πιγΗοπιθξΕηϊΐθΓ- αφορά περίοδο μήνα (συγκεκριµένα, 30 ημερών). Εάν η καταμέτρηση αφορά 
διαφορετική περίοδο, τότε η χρέωση παγίου υπολογίζεται αναλογικά, χρησιμοποιώντας το συντελεστή Α - 
ημέρες περιόδου κατανάλωσης /30 ημέρες. 

ο ΤΟ ΔΕΗ πιγΗοπιβΕηῖθγ!- δεν παρέχεται σε δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, Τιμολογίου Υπηρεσιών 
Αλληλεγγύης και Ευάλωτους Πελάτες καθώς και σε πελάτες µε ενεργή Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού µε 
την ΔΕΗ. 

ο Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο ως ισχύει, η ΔΕΗ συνεισπράττει µε τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας 
τέλη, φόρους [Φ.Π.Α., Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Ειδικό Τέλος 596ο] και ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, 
ΕΡΤ, ΤΑΠ), όπως ορίζονται από την Πολιτεία. 


Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις' 
Οι Ρυθμιζόµενες Χρεώσεις ορίζονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους καταναλωτές, 
ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. 






























































Κατανάλωση Σύστημα Μεταφοράς Δίκτυο Διανομής ον ΕΤΜΕΑΡ ΥΚΩ 
(κννῃ) Χρέωση Ισχύος Χρέωση Ενέργειας Χρέωση Ισχύος Χρέωση Ενέργειας μι (ε/κννη) |] (ε/κννῃ) 
Ε/κνΑ”ΣΙ/ἑτος ε/κννη Ε/κνΑ”ΣΙ/ἑτος ε/κννη 
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Ημέρας 
Οι πρώτες 1600 
0,0069 
(0-1600) 
Οι επόμενες 400 
0,0500 
(1601-2000) 0,13 0,0056 0,52 0,0213 
0,00007 0,017 
Όλες οι 
υπόλοιπες 0,0850 
(2001 και άνω) 
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Νύχτας Δι ζώνης μειωμένης χρέωσης (για πελάτες που έχουν νυχτερινό μετρητή) 
Οι πρώτες 1600 
0,0069 
(0-1600) 
Οι επόμενες 400 
0,0150 
(1601-2000) : Ξ : Ξ 3 0017 
Όλες οι 
υπόλοιπες 0,030 


(2001 και άνω) 


























Χρεωστέα Ισχύς: Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής 


1. 


Ισχύς Χρεώσεων: Σύστημα Μεταφοράς από 1.8.2021, Δίκτυο Διανομής από 1.4.2020,Λοιπών Χρεώσεων από 1.12.2016, 
ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2019 διΥΚΩ από 1.1.201, ΥΚΩ Νύχτας από 1.4.2019 





